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DU PLICA TA 

HEMATOLOGY HOSPITALISATION 

93.63.05 



Bloc N°l 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



Resuitat 



Valeura de reference 



Anteriority 





. 3 


2 


1 


REFERENCES 


0488059879 


0488059733 


0488059732 


DATE 


29/10/2004 


29/10/2004 


29/10/2004 


HEURE 


23h03m 


23h00m 


IShlOm 


COR. 


P4310 


P4310 


P4310 



CREATININE . . . .plas 

UREE plas 

GLYCEMIE 

BILI . TOTALE . . .plas 
BILI.CONJUG. . .plas 
SODIUM . ...... .plas 

POTASSIUM. . . . .plas 

CHLORE. . plas 

C02 Tot plas 

PROTEINES TOT. plas 

CALCIUM . plas 

calciumcorrige/ALB 
calciumcorrige/PRO 

PHOSPHORE plas 

MAGNESIUM plas 

AC. URIQUE. . . .plas 
TRIGLYCERIDES .plas 

GGT .plas 

TGO (ASAT) . . . .plas 
TGP (ALAT) . . . .plas 

PAL plas 

LDH . .plas 

AMYLASE. ..... .plas 

LIPASE .plas 

CRP. plas 

HAPTOGLOBINE. .plas 
ALBUM I NE plas 



62 


-106 


jumol/l 




80 


69 




75 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




5,2 






5,3 


4 , 00 


-6,10 


mmol/1 


* 


3, 94 






5,49 





-17 


fivaol/1 


* 


122 




* 


76 





-5 


jimol/1 




74 




* 


35 


135 


-145 


mmol/1 




141 






137 


3,5 


-4,8 


mmol/1 




4,5 






3,8 


98 


-108 


mmol/1 




101 






103 


23 , 


-28,0 


mmol/1 




25,6 






25,3 


68 , 


-83,0 


g/i ; 










51,2 


2 ,30 


-2,60 


mmol/1 










1,87 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 








* 


2,26 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 










2,15 


0,80 


-1,30 


mmol/1 








* 


0,66 


0,75 


-1,00 


mmol/1 










0,78 


240 


-420 


/zmol/1 








* 


156 


, 60 
8 


-1,80 


mmol/1 




0,66 




* 


0,53 


-61 


U.I/1 




217 




* 


180 


6 


-60 


U.I/1 


* 


116 






99 


6 


-60 


U. 1/1 




72 




* 


62 


40 


-129 


u.-i/i 


* 


221 




* 


192 


230 


-440 


U.I/1 




840 




* 


679 


10 


-100 


U.I/1 










46 





-60 


U.I/1 










33 


, 


-6,0 


mg/1 


* 


9,5 




* 


8,4 


,30 


-2,00 


9/1 




<0, 30 




* 


<0, 30 


35,0 


-52,0 


g/1 










24, 5 
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DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



Bioc N°l 



BLOC PROV1SOTRE 



BIOCHIMIE SANG 



RSsultat 



Valeurs de reference 



AntSriorite 





3 


2 


1 


REFERENCES 


0488059879 


0488059733 


0488059732 


DATE 


29/10/2004 


29/10/2004 


29/10/2004 


HEURE 


23h03m 


23h00m 


15hl0m 


COR. 


P4310 


P4310 


P4310 



CREATININE . . . 


plas 


62 


-106 


/xmol/1 




80 


69 




75 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




5,2 






5,3 


GLYCEMIE 


4, 00 


-6,10 


mmol/1 


* 


3,94 






5,49 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


jUmol/l 


* 


122 




* 


76 


BILI.CONJUG. . 


plas 





-5 


jLimol/1 


* 


74 




* 


35 


SODIUM. 


plas 


135 


-145 


mmol/1 




141 






137 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 




4,5 






3 , 8 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 




101 






103 


C02 Tot 


.plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 




25,6 






25,3 


PROTEINES TOT.plas 


68 , 


-83 , 


g/i , 










51,2 


CALCIUM 


. plas 






mmol/1 










1,87 


calciumcorrige/ALB 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 










2 ,26 


calciumcorrige/PRO 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 










2 , 15 


PHOSPHORS . . . . 


. plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 








* 


0, 66 


MAGNESIUM. . . . 


.plas 


0,75 


-1,00 


mmol/1 










0,78 


AC. URIQUE. . . 


.plas 


240 


-420 


/zmol/1 










156 


TRIGLYCERIDES 


.plas 


0,60 


-1,80 


mmol/1 




0, 66 




* 


, 53 


GGT 


plas 


8 


-61 


U. 1/1 


* 


217 






180 


TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/I 


* 


116 




* 


99 


TGP (ALAT) . . . 


.plas 


6 


-60 


U.I/I 


* 


72 




* 


62 


LDH 


. plas 


230 


-440 


U.I/I 


* 


840 




* 


679 


PAL 


.plas 


40 


-129 


U. 1/1 




221 




* 


192 


AMYLASE ...... 


. plas 


10 


-100 


U. 1/1 










46 


LIPASE . ...... 


. plas 





-60 


U.I/1 










33 


CRP 


. plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 


* 


9,5 




* 


8,4 


HAPTOGLOBINS . 


. plas 


0,30 


-2 , 00 


g/i 


* 


<0, 30 






<0, 30 


ALBUM I NE ..... 


, plas 


35,0 


-52, 


9/1 








* 


24,5 
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DUPLiCATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 
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BIOCHIMIE UR1NAIRE 



RSsultat 



Valeurs de reference 



Ant£rioritS 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


3 

0488059879 
29/10/2004 
23h03m 
P4310 


2 

0488059733 
.29/10/2004 
23h00m 
P4310 


1 

0488059732 
29/10/2004 
15hl0m 
P4310 


Diurese 24H 






ml 




Cf 1 




Proteinuric .■ 


0,00 


-0 , 10 


g/1 




* 1,10 




CREATININE. . . .plas 






/xmol/1 




69 




Creatinine urinair 


9,0 


-16, 


mmol/1 




* 2 , 7 




Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 




138 




K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 




* 17 





0488059733 29/10/2004 23h00m P4310 
(1) Diurese 24H Echantillo 



PC Ve 




**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 
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DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



HORMONOLOGIE ET MARQUEURS 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anterior! te 



Cortisol 20 heures * 512,0 nmol/1 

Immunodosage - Vitros ECI - Ortho Clinicals . 

ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PART I R DU 19/01/04. 



46, 2 a 389,0 



La cortisolemie des patients sous traitement a la Prednisolone ou a la Prednisone peut §tre faussement £levee. 
interpreter avec prudence les reaultats obtenus chez des patients suivant 
ces traitements ou d'autres a base de corticost^roides synthStiques de 
structure proche. 




**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 
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DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



ELECTROPHORESE PES PROTEINE5 SERIOUES (Hydragel blb2 - BWRASYS/HYRYS 2 - Sebia) 



Proteines Totales * 61,1 g/1 6 5,o a 33,0 

Albumine * 51,6% soit * 31,5 g/1 3s,o a 46, o 

Alpha 1... 1,9 % eoit 1,2 g/1 o,e a 2,6 

Alpha 2 * 6,2 % soit * 3,8 g/1 s,o a io,o 

Beta. '. . * 20,4% B oit * 12,5 g/1 e,o a io,o 

Gamma * 19,8% BO it 12,1 g/1 6,4 a 13,0 



Conclusion : -PrSsence d'une bande d ! aspect monoclonal et de tres faible 
intensite, migrant dans la zone des gammaglobulins. 
- Bloc b4ta gammaglobulins . 

! 




Immunoglobulines A 2,89 g/1 

(Immunoturbidimetrie ■- Cobas Integra - Roche Diagnostics) 

Immunoglobulines G * 21,1 g/1 

(Immunoturbidimetrie - Cobas Integra - Roche Diagnostics) 

Immunoglobulines M 0,98 g/1 

{Immunoturbidimetrie - Cobaa Integra. - Roche Diagnostics) 
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Page : 003 
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DUPUCATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



IMMUKOFIXATION PES PROTEINES SERIQUES 



(Hydragel - Hydrasys - Sebia 



Presence d'une immunoglobuline monoclonale de type IgG Lambda 
de tres faible intensite associee a un augmentation polyclonale 
des IgG. 

Absence de chains legere libre monoclonale Kappa et Lambda. 

HORMONOLOGIE ET MARQUEURS 



Resultat 



Valeurs de refSrence 



Anteriorite 



Ferritine * 1 100 jug/1 

Dosage immunomStrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PART I R DU 19/01/04. 



Homme . 
Femme . 



(N : 18 a 464) 
(N ; 11 a 266) 



pmol/1 



T4 libre 21,90 

Immunodosage - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 

ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PART I R DU 19/01/04. 

T3 libre 6,82 pmol/1 

Immunodosage - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 

ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PART I R DU 19/01/04. 

T.S.H ultra sensible * 0,320 mU/1 

Dosage immunometrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PART I R DU 19/01/04. 

B2 MICROGLOBULIN SERIQUE VAL DE GRACE 



10,00 a 28,20 



4,26 a 8,10 



0,465 a 4, 680 



Lithium serique 



preleve a. 
resultat . 



Resultat telephone par le VDG : 1,26 
PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE 

(potentiometrie directe/ Integra 700 / Roche diag.) 
.* <0 , 10mmol/l (0,50 a 1,00 > du 



du 



* <2 mg/1 (io a 30 ) 

ATTENTION, a compte du 12/09/03 la recherche des Barbituriques sanguins est remplacge par le dosage du phenobarbital plasmatique) 



Phenobarbital plasmatique 

(Thechnique: FPIA - INTEGRA 700 - Roche diagnostics) 
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DUPLICATA 

HEMATOLOGY HOSPITALISATION 

93.63.05 



BENZODIAZEPINES sang (recherche) . .negatif ( Absence j du 

'(Technique FPIA - INTEGRA 700 - Roche diagnostics) 

Seuil de positivite fixe a une concentration equivalents de 50 ng/ml de nordiazepoxyde . 

On resultat positif n'indique que la presence de benzodiazepine sans prejuger du niveau de 1 1 intoxication. 



TRICYCLIQUES sang (recherche) negat i f c Absence ) du 

(Technique FPIA - TDx - Abbott) 

Seuil de positivite fixe a une concentration equivalents de 300 ng/ml d ' imipramine. 

Un reaultat positif n'indique que la presence d 1 antidepresseurs tricycliques 
sans prejuger du niveau de 1 1 intoxication. 

SALICYLES sang (dosage) <2,6 mg/1 

(Salicylate-hydroxylase, INTEGRA 700, Roche) 

- Fourchette therapeutique variable r 

* anti-pyrStique / analgeaique : 30 a 100 mg/L, 

* anti-inflammatoire / rhumatismale : 150 a 300 mg/L. 

- Intoxication chez l'adulte : > 500 mg/L. 
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DUPLICATA 

HEMATOLOGY HOSPITALISATION 

93.63.05 



PARACETAMOL PLASMATIQUE (ENZYMATIQUE - Integra Roche) 

- preleve a 16h30 

- resultat...* <1,0 mg/1 
- Fourchette therapeutique : 10 a 20 mg/L 



du 



FACTEURS PRONOSTIQUES DE L > INTOXICATION AIGUE AU PARACETAMOL 



Dose ingeree 
chez 1 ' adulte 
chez 1 ' enfant 

Taux plasmatique 
a la 4eme heure 
a la 15eme heure 

Demi e- vie 

d' elimination 



Risque certain 

> a 7,5 g 

> a 150 mg/kg 



> a 200 mg/L 

> a 30 mg/L 



> a 4 heures 



Risque guasi-nul (*) 

< $L 5 g 

< a 100 mg/kg 



< a. 150 mg/L 

< a 25 mg/L 



< a 2,5 heures 



(*) : en I 'absence de facteur d' induction hepatique et de depletion 
en glutathion. 

reference : Ph BAUER. "Intoxication par le paracetamol" . 

In Reanimation des intoxications aigues,F BAUD, Masson 1995 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 
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FEDERATION DE BIOLOGIE CLINIQUE 



Dossier N° 0488059732 du 29/10/04 a 15hl7m 

pr6Ievement du 29/10/04 

n" patient : P19532118 . 

LOUVET Etienne 

N£{e)le: 13/05/1932 - M 



; c '«^Semce.deL'BiQ€himie Toxicologies ?■. 
et Pharmacologic Cliniques 

PCC J.IW. RAMIREZ 

Telephone : 01 40 51 46 16 
Telecopie : 01 40 51 50 57 
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Edits, le 30/10/04 k 13hl7m 



HEMATOLOGY HOSPITALISATION 

HIA PERCY 



3 NOV, 2004 



BIOCHIMIE SANG 



B£ta 2 Microglobuline 

Imiminon£ph£16metre BN Prospec 



Rtlsultat 

1,3. 



Unite 

mg/1 



Valeurs de reference Anteriority 
. -,0,.0.-. a.,-1,.9 .. . 
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Edite, le 17/1 1/04 a 09h34m 

DUPLICATA 



HEMATOLOG1E HOSPITALISATION 

93.63.05 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



AntSriorite 



Per 



12, 1 



Transf errine * 0,59 

(ImmunoturbidimStrie - Cobas Integra - Roche Diagnostics) 



Coef f . Saturation 



* 82 



/itnol/1 
g/1 



ii, s a 30,0 
2, oo a 3, 60 

30 a 40 
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HEMATOLOGY HOSPITALISATION 

HIA PERCY 



BIOCHIMIE SANG 



;(3iiaines legeres Kappa 

• Iihmunoneph61^m6tre BN Prbspec 

^Chaines legeres Lambda 

?Iinmunonephelemetre BN Prospec 

:&a£pi)rt Kappa/Lambda 



Re suit at 

A- 3 , 81 
1,85 
2,1 



Units 



•g/1 

.g/.l. 



Valeurs de reference JVnterlorite 
1,70- a 3,70 

. v, :■. 0^9.0... a.- 2,10 ., ,. . 

.. .,l.,.4..',;-a 2,2 



EDITION FINALE PAR DISCIPLINE 

Ph. en Chef RAMIREZ Ph. Principal VIGEZZI Ph. FOUCHER : 
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Dossier N° 0488059732 du 29/10/04 a 16h38m 
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MARTI PON Frederic 
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HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



HORMONOLOGIE ET MARQUEURS 



Resultat Valours do reference Anteriority 



FOLATES SERIQUES 5,80 Jig/1 2,76 & 20,00 

Dosage par competition - Vitros ECI - Ortho Clinicals. 
Facteur de conversion i Resultat nmol/L = fiesultat ug/L x 2,265 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTIR DU 23/01/04. 

VITAMINE B12 * >1 000 ng/L 239 a 931 

Dosage par competition - Vitros ECI - Ortho Clinicals. 
Facteur de conversion ; Resultat pmol/L = Re" suit at ng/L x 0,738 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTIR DU 19/01/04. 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **»» 



PC Vest 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



Dossier N° 0488059732 du 29/10/04 a 16h38m 

pr6 lavement du 29/10/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



BIOCHIMIE URiNAIRE 

Resultat Valeurs de reference AntSrioritS 











3 


2 


1 


REFERENCES 








0488059879 


0488059733 


0488059732 


DATE 








29/10/2004 


29/10/2004 


29/10/2004 


HEURE 








23h03m 


23h00m 


15hl0m 


COR. 








P4310 


P4310 


P4310 


Diurese 24H 






ml 




Cf 1 




Proteinuric 


0,00 


-0,10 


9/1 , 




* 1,10 




CREATININE. . . .plas 






/xmol/1 




69 




Creatinine urinair 


9,0 


-16, 


mmol/1 




* 2 , 7 




Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 




138 




K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 




* 17 





0488059733 29/10/2004 23h00m P4310 
(1) Diurese 24H Echantillo 
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PC Vi 



PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 

Federation de Biologie clinique 

Service de Biologie Medicale Service de Biochimie Toxicologic 

MC V HERVE et Pharmacologic Cliniques 

PCC P. VEST 



Dossier N° 0488059733 du 30/10/04 a llhl6m 

prelevement du 29/10/04 

MARTIPON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P1953211S 
Bloc N°l BLOC DEF1NIT1F EDITION A CONSERVER 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 10h06m 

DUPL1CATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



BIOCHIMIE SANG 

Resultat Valeurs de reference Anteriority 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



0488059879 
29/10/2004 
23h03m 
P4310 



0488059733 
29/10/2004 
23h00m 
P4310 



1 

0488059732 
29/10/2004 
15hl0m 
P4310 



CREATININE. . . 


plas 


62 


-106 


/imol/1 




80 


69 




75 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




5,2 






5,3 


GLYCEMIE 


4,00 


~6, 10 


mmol/1 




3,94 






5,49 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


jumol/l 


* 


122 




* 


76 


BILI.CONJUG. . 


plas 





-5 


/miol/1 




74 






35 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 




141 






137 


POTASSIUM . . . . 


plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 




4,5 






3 , 8 


CHLORE. 


plas 


98 


-108 


mmo 1/1 




101 






103 


C02 Tot 


.plas 


23 , 


-28 , 


mmol/1 




25,6 






25,3 


PROTEINES TOT 


. plas 


68 , 


-83 , 


g/i ; 








* 


51,2 


CALCIUM. ..... 


. plas 






mmol/1 










1,87 


calciumcorrige/ALB 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 








* 


2 ,26 


calciumcorriqe/PRO 


2 ,30 


-2,60 


mmol/1 










2,15 


PHOSPHORE. . . - 


. plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 








* 


0, 66 


MAGNESIUM 


.plas 


0,75 


-1,00 


mmol/1 










0, 78 


AC. URIQUE. . . 


.plas 


240 


-420 


/miol/1 








* 


156 


TRIGLYCERIDES 


. plas 


, 60 


-1,80 


mmol/1 




0,66 




* 


0, 53 


GGT 


. plas 






U.I/1 




217 






180 


TGO (ASAT) . . . 


.plas 


6 


-60 


U.I/1 


* 


116 






99 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 


* 


72 




* 


62 


LDH 


. plas 


230 


-440 


U.I/1 




840 






679 


PAL 


.plas 






U.I/1 




221 




* 


192 


AMYLASE 


plas 


10 


-100 


U.I/1 










46 


LIPASE 


, plas 





-60 


U.I/1 










33 


CRP 


plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 




9,5 




* 


8,4 


HAPTOGLOBINS . 


.plas 


0,30 


-2,00 


g/1 


* 


<0, 30 




* 


<0, 30 


' ALBUM INE . 


plas 


35,0 


-52, 


g/1 






* 


24, 5 



Suite page suivante — > 



Dossier N° 0488059733 du 30/10/04 a llhl6m 

prai&verrMint du 29/10/04 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a 101i06m 

DUPUCATA 



MARTI PON Frederic HEMATOLOGY HOSPITALISATION 

Ne[e) le : 30/12/1940 - M 93.63.05 

N D PAT:P19532118 



BIOCHIMIE URINAIRE 

RSsultat Valeurs de reference AntSriorite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR . 


3 

0488059879 
29/10/2004 
23h03m 
P4310 


2 

0488059733 
29/10/2004 
2 3h0 0m 
P4310 


1 

0488059732 
29/10/2004 
15hl0m 
P4310 


Diurese 24H ml 

Proteinurie 0,00 -0,10 g/1 

CREATININE. . . .plas 62 -106 /^mol/1 
Creatinine urinair 9,0 -16,0 mmol/1 
Na+ urinaire 100 -300 mmol/1 
K+ urinaire 25 -150 mmol/1 




Cf 1 

* 1,10 
69 

* 2, 7 
138 

* 17 





0488059733 29/10/2004 23h00m P4310 
(1) Diurese 24H Echantillo 



PC Vfefet 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



FEDERATION DE BIOLOGIE CLINIQUE 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES BEGIN 

69, Av de Paris 94163 Saint-Mande Cedex ou 00498 Armees 
Tel: 01 43 98 50 00 



Service de Biofogie Medicate 

MC JD. CAVALLO 

T<5I : 01 43 98 47 34 
Fax : 01 43 98 63 36 



Service de Biochimie Toxicologi 
et Pharmacologic Cliniques 

PCC P. BURNAT 
Tel : 01 43 98 47 12 
Fax : 01 43 98 50 32 



MARTIPON Frederic 

Ne(e)le : 30/12/1940 



P4310 

PERCY HEMATOLOGY HOSPIT 



Pago : 001 



Ref labo : 0488059732 / Cat 6 

Pat/Sej : P19532118 / ZP430.1357 . . . 
Re?u le : 09/11/04 a 09h50m U^- U^a^aaX clu <J/lO(Of % 
Edite le : 10/11/04 a 13h45m 



12 



HORMOMOLOGIE 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anterior ite 



AC Anti-Thyroglotauline 

I mmunochimi luminescence Immulite 2000 DPC 



21 



Ul/ml 



a 40 



Ac Anti-Thyroperoxydase * 195 

I mraunochimi luminescence Immulite 2000 DPC 



Ul/ml 



a 35 



EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 



PC P.Burnati 



- : l" . i": -. 



P C.Garcia; 



P S.Chellak; 




HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
1 1 , Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 0048 1 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 

i 

Federation de Biologie clinique 

Service de Biologie Medicale Service de Biochimie Toxicologie 

MC V HERVE et Pharmacologic Cliniques 

PCC P.VEST 



Dossier N° 0488059946 du 30/10/04 a 18h31m 

prSlevement du 30/10/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

M D PAT:P19532118 
Bloc N°2 BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 10h24m 

DUPUCATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



BIOCHIMIE SANG 

RSsultat Valeurs de reference Ant6riorite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


3 

0488060003 
31/10/2004 
06h30m 
P4310 


2 

0488059946 
30/10/2004 
18h26m 
P4310 


1 

0488059893 
30/10/2004 
08h31m 
P4310 


CREATININE . . . 


plas 


62 


-106 


/zmol/1 






82 




69 


UREE 


plas 


2,5 


~7,5 


mmol/l 






4,3 




5,1 


GLYCEMIE 


4, 00 


-6,10 


mmol/1 






5,29 




5,16 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


/iimol/1 






131 


* 


104 


BILI .CONJUG. . 


plas 





-5 


/imol/1 




* 


77 


* 


61 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 






140 




137 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3 , 5 


-4,8 


mmol/1 






3,9 




3,8 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 






104 




106 


C02 Tot ...... 


. plas 


23 , 


-28, 


mmol/1 




* 


28,4 


* 


22,6 


PROTEINES TOT 


.plas 


68, 


-83 , 


g/1 




* 


58, 5 




50,5 


CALCIUM 


plas 


2 ,30 


-2,60 


mmol/1 




* 


1, 95 


* 


1, 72 


calciumcorrige/ALB 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 










2 , 14 


calciumcorriqe/PRO 


2 ,30 


-2 ,60 


mmol/1 




* 


2, 13 


* 


1,99 


PHOSPHORE. . . . 


. plas 


, 80 


-1,30 


mmol/1 




* 


0,48 




0,58 


MAGNESIUM. . . . 


, plas 


0, 75 


-1,00 


mmol/1 






0, 82 




, 74 


AC. URIQUE. . . 


.plas 


240 


-420 


^mol/1 










113 


TRIGLYCERIDES 


.plas 


0,60 


-1,80 


mmol/1 










, 52 


GGT . 


plas 


8 


-61 


U. 1/1 




* 


153 




170 


TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 






80 


* 


92 


. TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/I 






49 




56 


LDH 


. plas 


230 


-440 


U.I/1 




* 


616 


667 


PAL 


plas 


40 


-129 


U.I/1 




* 


142 




159 


AMMONIEMIE . 


15 


-50 


/imol/1 


Cf 1 




45 






CRP 


.plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 






8,4 




8,8 


HAPTOGLOBINS. 


.plas 


0,30 


-2 , 00 


g/i 






<0, 30 




<0, 30 


ALBUM I NE 


.plas 


35,0 


-52, 


g/i 








* 


23 , 3 



3488060003 31/10/2004 06h30m P4310 

(1) .AMMONIEMIE Analyse annul ee, prelevement coagule. 



PC V< 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 
1 1 , Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 0048 1 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488059858 du 30/10/04 a 081i44m 

prSl&vement du 30/10/04 
n° patignt : PI 95321 18 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 



Page : 001 

Edite, le 17/1 1/04 a 101i22m 

DUPUCATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



HORMONOLOGIE ET MARQUEURS 



Resultat 



Valeurs de rSfSrence 



Anteriorite 



Cortisol 8 heures 394,0 nmol/1 

Immunodosage - Vitros ECI - Ortho Clinicals. 

ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTIR DU 19/01/04. 



123,0 a 626,0 



La cortieol6mie des patients sous traitement a la Prednisolone ou a la Prednisone peut Stre faussement Slevee. 
interpreter avec prudence les resultats obtenus chez des patients suivant 
ces traitements ou d'autres a base de corticosteroides synthetiques de 
structure proche. 



A.F.P. SERIQUE 



<0,5 



KUI/L 



o,o a 7,22 



Oosage immunometrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 

j conversion ; Resultat en pg/h = Resultat en KUi/L x 1,04) 

YT TENT I ON MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTIR DU 19/01/04. 



A . C . E 



4,9 



.Dosage immunometrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
VTTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTIR DU 19/01/04. 



Prostate Specific Antigen 0,54 



■Josage immunometrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
\TTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTIR DU 19/01/04. 



0,0 a 3, o 



i, oo a 4, oo 



PC V> 



PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
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Dossier N° 0488059893 du 30/10/04 a 08h44m 

prSISvement du 30/10/04 
n° patient : P195321 18 

MARTI PON Frederic 

Ne[e) le : 30/12/1940 - M 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 10h21m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



HORMONOLOGIE ET MARQUEURS 



Resultat Valeurs de rgfSrence AnterioritS 

?erritine * 789 1 100 29/10/04 

Ooaage imraunoraetrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTI R DU 19/01/04. 

Homme. . (N : 18 a 464) 

Femme (N ; 11 a 256) 

PROCALCITONINE dosage CERBA 



G /Vest 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HEKVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P.VEST 



Dossier N° 0488059893 du 30/10/04 a 08h44m 

prSlevement du 30/10/04 



MARTI PON Frederic 

Ne{e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 10h21m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGY HOSPITALISATION 

93.63.05 



Bloc N°2 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



RSaultat 



Valeurs de reference 



Anteriority 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


3 

0488060003 
31/10/2004 
06h30m 
P4310 


2 

0488059946 
30/10/2004 
18h2 6m 
P4310 


1 

0488059893 
30/10/2004 
08h31m 
P4310 


CREATININE . . . 


plas 


62 


-106 


^mol/1 






82 




69 


UREE 


plas 


2 , 5 


-7,5 


mmol/1 






4,3 




5,1 


GLYCEMIE 


4, 00 


-6,10 


mmol/1 






5,29 




5,16 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


/imol/1 




* 


131 


* 


104 


BILI .CONJUG. . 


.plas 





-5 


jLtmol/1 






77 




61 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 






140 




137 


POTASSIUM. . . . 


. plas 


3 , 5 


-4,8 


mmol/1 






3,9 




3,8 


CHLORE 


. plas 


98 


-108 


mmol/1 






104 




106 


C02 Tot ...... 


.plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 






28,4 


* 


22,6 


PROTEINES TOT.plas 


68, 


-83 , 


g/i , 




* 


58,5 


* 


50,5 


CALCIUM 


plas 


2,30 


-2 , 60 


mmol/1 




* 


1, 95 




1, 72 


calciumcorrige/ALB 


2 ,30 


-2,60 


mmol/1 








* 


2 , 14 


calciumcorriqe/PRO 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 






2, 13 




1,99 


PHOSPHORE 


, plas 


0, 80 


-1,30 


mmol/1 




* 


0,48 




0,58 


MAGNESIUM. . . . 


.plas 


0,7 5 


-1,00 


mmol/1 






0, 82 


* 


, 74 


AC. URIQUE. . . 


. plas 


240 


-420 


jLimol/1 










113 


TRIGLYCERIDES 


. plas 


0,60 


-1,80 


mmol/1 










0, 52 


GGT 


plas 


8 


-61 


U. 1/1 






153 




170 


TGO (ASAT) . . . 


.plas 


6 


-60 


U, 1/1 




* 


80 




92 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/I 






49 




56 


' LDH 


. plas 


230 


-440 


U. 1/1 




* 


616 


* 


667 


PAL . 


.plas 


40 


-129 


U. 1/1 






142 


* 


159 


AMMONIEMIE 


15 


-50 


/xmol/1 


Cf 1 




45 






CRP . . 


plas 


0, 


-6,0 


mg/1 






8,4 


* 


8,8 


HAPTOGLOBINE. 


. plas 


0,30 


-2 , 00 


g/i 




* 


<0, 30 




<0, 30 


ALBUM I NE ..... 


.plas 


35,0 


-52, 


9/1 






•k 


23 , 3 



04880600j 
(1 




31/10/2004 
IEMIE 



06h30m 
Analyse 



P4310 
annulee, 



prelevement coagule 



C V&st 



PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologle Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Dossier N° 0488060030 du 31/10/04 a 17h35m 

prelevement du 31/10/04 

MARTIPON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologie Cliniqties 
PCC P. VEST 



Page : 001 

Edit6, le 17/11/04 a 10h30m 

DUPL1CATA 



HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



Bloc N°4 BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 

, t valeurs de rS££rence AntSriorite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



CREATININE. . . 


plas 


62 


-106 


UREE 


plas 


2 , 5 


-7,5 


GLYCEMIE ..... 




4, 00 


-6, 10 


BILI.TOTALE. . 


plas 





-17 


BILI .CONJUG. . 


plas 





-5 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3,5 


-4,8 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


C02 Tot 


plas 


23 , 


-28,0 


PROTEINES TOT.plas 


68, 


-83 , 


CALCIUM 


plas 






calciumcorrige/ALB 


2,30 


-2,60 


calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2, 60 


PHOSPHORE. . . . 


.plas 


0,80 


-1,30 


MAGNESIUM. . . . 


. plas 


0,75 


-1, 00 


TRIGLYCERIDES 


.plas 


0,60 


-1,80 


CHOLEST. TOTAL 


plas 


4, 00 


-7,50 


HDL CHOLEST. . 


. plas 


0, 90 


-1,40 


CHOL HDL/ CHOL 


TOTA 


>0, 15 




' LDL CHOLEST . . 


.plas 


2 , 60 


-4, 10 


GGT 


plas 


8 


-61 


TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


TGP (ALAT) . . . 


• pl as 


6 


-60 


PAL 


. plas 


40 


-129 


LDH 


plas 


230 


-440 


AMMONIEMIE. . . 




15 


-50 


CRP 


plas 


0,0 


-6,0 


HAPTOGLOBINE . 


. plas 


0,30 


-2,00 


ALBUM I NE 


. plas 


35,0 


-52, 



/imol/1 
mmol/1 
mmol/1 
/imol/1 
/zmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 

g/i 

mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 

mmol/1 

U.I/I 

U.I/I 

U.I/I 

U.I/I 

U.I/1 

1/1 
mg/1 

g/i 
g/i 



4 

0488060086 
01/11/2004 
06h09m 
P4310 


3 

0488060031 
01/11/2004 
06h08m 
P4310 


2 

0488060030 
31/10/2004 
17h27m 
P4310 






84 Cf 1 




79 






4,8 




4,4 




* 


8,28 




8, 62 






194 


* 


164 Cf 2 






123 




110 






138 




137 






4,4 




4,3 






105 




104 






25,6 




25,2 






52, 










1,80 








* 


2,05 








* 


2, 06 










, 51 










0, 82 










0,49 




0,44 






* 


1,73 








* 


0,49 










,28 










0,85 




* 


120 


* 


128 






70 




64 






42 




41 






111 




117 






591 


* 


556 


* 200 Cf 3 












* 


10,2 


* 


13 , 2 






<0, 30 


* 


<0, 30 






30,1 




26,4 



Suite page suivante 



Dossier N° 0488060030 du 31/10/04 a 17h35m 

pr^levement du 31/10/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e)le : 30/12/1940 - M 

*i° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a 10h30m 

DUPL1CATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


4 

0488060086 
01/11/2004 
06h09m 
P4310 


3 

0488060031 
01/11/2004 
06h08m 
P4310 


2 

0488060030 
31/10/2004 
17h2 7m 
P4310 


LACTATE 


. .plas 0,70 -2,10 mmol/1 






* 2,38 



048 
31/ 
17h 



0488060052 31/10/2004 17h26m 
;(4) Telephone . 

0488060030 31/10/2004 17h27m 
',(2) Telephone . 

0488060031 01/11/20 04 6h0 8m 
(1) dosee sur le Kodak. 

0488060086 01/11/2004 6h0 9m 
(3) VerifTelep 



P4310 
P4310 
P4310 
P4310 



PC Ve 




PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie ciinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P.VEST 



Dossier N° 0488060052 du 31/10/04 a 17h35m 

pr4levement du 31/10/04 



MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 
N° PAT:P19532118 



Bloc N°4 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVES. 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 10h30m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



BIOCHIMIE SAMG 



Re'sultat 



Valeurs de r£f Srerice 



Anteriority 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 

CREATININE . . . .plas 

UREE . . .plas 

GLYCEMIE . . . . . 

BILI . TOTALE . . .plas 
BILI.CONJUG. . .plas 

SODIUM plas 

POTASSIUM. . . . .plas 

CHLORE . .plas 

C02 Tot plas 

PROTEINES TOT . plas 
CALCIUM. ..... .plas 

calciumcorrige/ALB 
calciumcorrige/PRO 
PHOSPHORE. . . . .plas 

MAGNESIUM plas 

TRIGLYCERIDES .plas 
CHOLEST . TOTAL plas 
HDL CHOLEST. . .plas 
CHOL HDL/CHOL TOTA 
LDL CHOLEST. . .plas 

GGT. plas 

TGO (ASAT) . . . .plas 
TGP (ALAT) ... .plas 

PAL plas 

LDH plas 

AMMONIEMIE 

CRP. plas 

HAPTOGLOBINS . .plas 
ALBUM I NE . .... .plas 



2,5 

4,00 





135 
3,5 
98 

23 , 
68,0 



7,5 
6,10 
■17 

■5 

■145 
■4,8 
■108 
■28,0 
■83 , 



2,30 


-2 , 60 


2,30 


-2,60 


0,80 


-1,30 


, 75 


-1,00 


0,60 


-1,80 


>0, 15 




2,60 


-4, 10 


6 


-60 


6 


-60 


230 


-440 


15 


-50 


0,0 


-6,0 


0,30 


-2 ,00 


35,0 


-52, 



jUmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
jLtmol/1 
/^rnol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
g/1 

mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 

mmol/1 

U.I/1 

U.I/I 

U.I/1 

U.I/1 

U.I/1 

/xmol/1 

mg/1 

9/1 
g/1 



4 




3 




2 


0488060086 


04 


88060031 


04 


88060030 


01/11/2004 


01/11/2004 


31/10/2004 


06h09m 


06h08m 


17h27m 


P4310 




P4310 




P4310 






84 Cf 1 




79 






4,8 




4,4 




* 


8,28 




8, 62 






194 


* 


164 Cf 2 




* 


123 


* 


110 






138 




137 






4,4 




4,3 






105 




104 






25,6 




25,2 




* 


52, 








* 


1,80 










2,05 








* 


2,06 








* 


0, 51 










0,82 










0,49 




, 44 








* 


1, 73 










0,49 










0,28 










, 85 




* 


120 


* 


128 




* 


70 




64 






42 




41 






111 




117 




* 


591 


* 


556 


* 200 Cf 3 












* 


10, 2 


* 


13,2 




* 


<0, 30 




<0, 30 




* 


30,1 




26,4 



Suite page suivante — > 



Dossier N° 0488060052 du 31/10/04 a 17h35m 

pr6l§vement du 31/10/04 

MARTIPON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 
N° PAT:P1953211S 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a 10h30m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGY HOSPITALISATION 

93.63.05 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


4 

0488060086 
01/11/2004 
06h09m 
P4310 


3 

0488060031 
01/11/2004 
06h08m 
P4310 


2 

0488060030 
31/10/2004 
17h27m 
P4310 


LACTATE 


. .plas 0,70 -2,10 mmol/1 






* 2,38 



048 

31/ 
17h 



04 880600 52 31/10/2004 17h2 6m 
.(4) Telephone. 

0488060030 31/10/20 04 17h2 7m 
;(2) Telephone. 

0488060031 01/11/2004 06h08m 
.(1) dosee sur le Kodak. 

0488060086 01/11/2004 06h09m 
(3) VerifTelep 



P4310 
P4310 
P4310 
P4310 



PC Ve 



PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 




C Barthet 
S. Cado 

B. Caron Servan 
I. Cuvelier 



Dr P. Lewin 
L. Maury 
M.Monge 
D. Olichon 



PASTEUR CERBA 

Laboratoire 
Directeur : A.Funes 



P. Darodes de Tailly Dr J.D. Poveda 

M. Debrayne S.Trombert-Paolantoni 

F. Floch I. Vinatier 
I.Laeroix 



GSn4tique 

Dr A. Bazin 

DrP. Kleinfmger 

DrV.Koubi 

Dr M. Montagnon 

Dr S. Szpiro Tapia 



Andtomo-cytopathologie 
Dr.B.Abarah 
Dr. C. Bergeron 
Dr R Bendjaballah 
Dr G. Dubost 
Dr K. Hadid 



Monsieur LOUVET ETIENNE 

Ne<e) le 13/05/1932 
Dossier no : 0205268-Q-04 
Pr&evele : 31.10.2004 
Edition du : 06/11/2004 



HOPITAL DES ARMEES PERCY BIOCHIMIE 
LABORATOIRE 

101 AVENUE HENRI BARBUSSE 
92141 CLAMART CEDEX 



Prescrit par : 

Transmis par : HOPITAL DES ARMEES PERCY BIOCHIMIE 
Votre Reference :BIOCH362 



Rapport d'analyses page : 1 / 1 



TUMOR NECROSIS FACTOR (T.N.F.) : Immuno-radiometrie 

Prelevement : 31.10.2004 Sirum ou Plasma Ilk 30 

62,5 ng/I 

EST ERLEUKINE 1 BETA (EL IB) : E.LA. 

Prelevement: 31.10.2004 Sirum ou Plasma llh30 

<5,0 pg/ml 

INTERLEUKINE 6 (IL6) : E.I.A. 

Prelevement: 31.10.2004 Serum ou Plasma llh30 

4,8 pg/ml 

INTERFERON ALPHA : E.I.A. 

Prelevement: 31.102004 Serum ou Plasma Ilk 30 

<5Wm\ 
Isabelle Lacroix 



N : <10,0 



N:<5 



N: < 3.0 



N:<10 
Marie Monge 
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Anatomo-cytopalhologle ; Tel. : 01 34 40 21 12 -Fax: 01 34 40 20 29-nrobreau@pasteur-cerba.com 
Serveurderesultat: htipsi//w W w. S erveur.pas1eur-09rbao m - Site Internet : http://www.pasteur.cerba.com Email: lab@pa8teur-oerba.com 

Laboratoire Pasteur Cerba - 95066 Cergy Pontoise Cede* 9 - France - SELAFA au capital de 9g« e - Ptjntoise O 402 928 766 - Enregistrement N<95.9 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
T61: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxlcologie 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P.VEST 



Dossier N° 0488060021 du 31/10/04 a llh54m 

prelevement du 31/10/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

■N° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/1 1/04 a 10h29m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



Bloc N°3 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



RSsultat 



Valeura de reference 



Anteriority 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


2 

0488060021 
31/10/2004 
llh2 9m 
P4310 


1 

0488059948 
31/10/2004 
6h31m 
P4310 


CREATININE. . . 


.plas 






/zmol/1 






82 


UREE 


.plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 






4,5 


GLYCEMIE 




4,00 


-6,10 


mmol/1 




* 


7,06 


BILI . TOTALE . . 


.plas 





-17 


/zmol/1 






147 


BILI .CONJUG. . 


.plas 





-5 


jLtmol/1 






79 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 






139 


POTASSIUM 


plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 






4,1 


CHLORE ....... 


. plas 


98 


-108 


mmol/1 






104 


C02 Tot 


plas 


23 , 


-28 , 


mmol/1 






25,6 


PROTEINES TOT 


. plas 


68,0 


-83, 


g/i 






49,5 


CALCIUM 


.plas 






mmol/1 






1, 72 


calciumcorrige /ALB 


2,30 


-2,60 


mmol/1 






2,11 


calciumcorrige / PRO 


2,30 


-2 , 60 


mmol/1 






2,00 


PHOSPHORE .... 


. plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 




* 


0,76 


MAGNESIUM. . . . 


. plas 


0, 75 


-1,00 


mmol/1 






0, 76 


GGT 


. plas 






U.I/I 




* 


146 


TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/I 




* 


68 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U. 1/1 






43 


LDH 


. plas 


230 


-440 


U. 1/1 




* 


588 


PAL 


.plas 






U.I/1 






129 


AMMONIEMIE . . . 


15 


-50 


/zmol/1 


* 89 






CRP 


. plas 


0,0 


-6, 


mg/1 






12, 1 


HAPTOGLOBINE. 


. plas 


0,30 


-2,00 


g/i 






<0, 30 


ALBUM I NE 


.plas 


35,0 


-52, 


g/i 






24, 6 




PP Renarcl 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax; 01 41 46 64 58 



Federation de Biologie clinique 

Service de Biologie Medicale Service de Biochimie Toxicologie 

I MC V. HERVE et Pharmacologie Cliniques 

PCC P. VEST 

Page : 001 

Dossier N° 0488059948 du 31/10/04 a 07h39m Edite, le 17/11/04 a 10h28m 

prelavement du 31/10/04 DUPLICATA 
n° patient : P19532118 _ _ 

MARTI PON Frederic HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 93.63.05 



HORMONOLOGIE ET MARQUEURS 

R£sultat Valeurs de rSfSrence Anteriority 

Ferritine * 683 MS A 789 30/10/04 

Dosage immunomfitrique - Vitroa ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTI R DU 19/01/04. 

Homme (N : IB & 464) 

Femme (N : 11 a 2S6) 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PC pp Penard PCdt Boukhira PA Astier 

C i> 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
T£l: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Federation de Biologie clinique 

Service de Biologie Medicale Service de Biochimle Toxicologic 

MC V HERVE et Pharmacologic Cliniques 

PCC P.VEST 



Dossier N° 0488059948 du 31/10/04 a 07h39m 

pnSlevement du 31/10/04 

MARTIPON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 
Bloc N°3 BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



Page : 001 

Edite, ie 17/11/04 a 10h28m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



BIOCHIMIE SANG 

Resultat Valeura de rgfSrence Anterior ite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR . 



0488060021 
31/10/2004 
llh2 9m 
P4310 



1 

0488059948 
31/10/2004 
06h31m 
P4310 



CREATININE . . . 


.plas 


62 


-106 


UREE 


.plas 


2,5 


-7,5 


GLYCEMIE 




4,00 


-6,10 


BILI . TOTALE . . 


■ piss 





-17 


BILI .CONJUG. . 


. plas 





-5 


SODIUM. ...... 


.plas 


135 


-145 


POTASSIUM 


plas 


3,5 


-4,8 


CHLORE 


. plas 


98 


-108 


C02 Tot 


. plas 


23 , 


-28, 


PROTEINES TOT 


. plas 


68,0 


-83 , 


CALCIUM 


. plas 


2,30 


-2,60 


calciumcorrige/ALB 


2,30 


-2,60 


calciumcorrig 


e/PRO 


2,30 


-2,60 


PHOSPHORE 


plas 


0,80 


-1,30 


MAGNESIUM. . . . 


. plas 


0,75 


-1, 00 


GGT 


. plas 


8 


-61 


TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


TGP (ALAT) . . . 


.plas 


6 


-60 


LDH 


. plas 


230 


-440 


PAL 


.plas 


40 


-129 


AMMONIEMIE . . . 




15 


-50 


CRP 


, plas 


0,0 


-6,0 


HAPTOGLOBINE. 


. plas 


0,30 


-2,00 


ALBUM I NE 


. plas 


35,0 


-52 , 



/jmol/1 






82 


mmol/1 






4,5 


mmol/1 




* 


7,06 


jLtmol/1 




* 


147 


jLimol/1 






79 


mmol/1 






139 


mmol/1 






4,1 


mmol/1 






104 


mmol/1 






25,6 


g/i ; 




* 


49,5 


mmol/1 






1, 72 


mmol/1 




* 


2,11 


mmol/1 




* 


2,00 


mmol/1 




* 


0,76 


mmol/1 






0,76 


U. 1/1 




* 


146 


U.I/I 




* 


68 


U.I/1 






43 


U.I/1 




* 


588 


U.I/1 






129 


/jmol/1 


* 89 






mg/1 




* 


12, 1 


g/i 






<0, 30 


g/i 






24, 6 



PC Ve 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D 'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 

Federation de Biologie clinique 

Service de Biologie Medicale Service de Biochimie Toxicologie 

MC V. HERVE et Pharmacologie Cliniques 

PCC P.VEST 



Dossier N° 0488060003 du 31/10/04 a 07h26m 

prglSvement du 31/10/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 

! Bloc N°2 BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



Page : 001 

Editf, le 17/11/04 a 10h26m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGY HOSPITALISATION 

93.63.05 



BIOCHIMIE SANG 

ReBUltat Valeurs de reference Ant6rioritS 





3 / 


2 


1 


REFERENCES 


0488060003 


0488059946 


0488059893 


DATE 


31/10/2004 


30/10/2004 


30/10/2004 


HEURE 


06h3 0m 


18h26m 


08h31m 


COR. 


P4310 


P4310 


P4310 



CREATININE. . . 


.plas 






/miol/1 






82 




69 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 






4,3 




5,1 


GLYCEMIE 


4, 00 


-6,10 


mmol/1 






5,29 




5,16 


BILT . TOTALE . . 


. plas 





-17 


/Ltmol/1 




* 


131 


A 


104 


BILI . CONJUG. . 


. plas 





-5 


/miol/1 






77 


* 


61 


SODIUM 


. plas 


135 


-145 


mmol/1 






140 




137 


POTASSIUM. . . . 


. plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 






3,9 




3,8 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 






104 




106 


C02 Tot 


. plas 


23 , 


-28, 


mmol/1 




* 


28,4 


* 


22, 6 


PROTEINES TOT 


.plas 


68, 


-83, 


g/1 




* 


58, 5 


A 


50,5 


CALCIUM 


. plas 






mmol/1 




* 


1,95 


* 


1, 72 


calciumcorrige/ALB 


2,30 


-2 , 60 


mmol/1 








A 


2 , 14 


calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2 , 60 


mmol/1 




A 


2, 13 


A 


1,99 


PHOSPHORE 


. plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 






0,48 


A 


0,58 


MAGNESIUM 


■ Pl as 


0,75 


-1,00 


mmol/1 






0, 82 


* 


, 74 


AC. URIQUE. . . 


. plas 


240 


-420 


jumol/l 








* 


113 


TRIGLYCERIDES 


.plas 


0, 60 


-1,80 


mmol/1 








A 


0, 52 


GGT 


.plas 






U. 1/1 




* 


153 


A 


170 


TGO (ASAT) . . . 


.plas 


6 


-60 


U. 1/1 






80 


A 


92 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U. 1/1 






49 




56 


LDH 


. plas 


230 


-440 


U. 1/1 






616 


A 


667 


PAL 


. plas 






U. 1/1 






142 


A 


159 


AMMONIEM1E 






\xvxol/l 


Cf 1 




45 






CRP 


. plas 


, 


-6,0 


mg/ 1 






8,4 


A 


8,8 


HAPTOGLOBINE . 


. plas 


0,30 


-2,00 


g/i 






<0, 30 


A 


<0, 3 


ALBUMINE 


. plas 


35 , 


-52 , 


g/i 








A 


23,3 



0488060003 31/10/2004 06h30m P4310 

(1) AMMONIEMIE Analyse annulee, prelevement coagule. 



PC V 




**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Federation de Biologie clinique 

Service de Biologie Medicale Service de Biochimie Toxicologic 

MC V. HERVE et Pharmacologic Cliniques 

; PCC P.VEST 

Page : 001 

Dossier N° 0488060030 du 31/10/04 a 17h35m Edite, le 17/11/04 a 10h31rn 

oretevement du 31/10/04 DUPLICATA 
n° patient : P19532118 

MARTI PON Frederic HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 93.63.05 



HORMOIMOLOGIE ET MARQUEURS 

Resultat Valeurs de reference Ant6riorite 

Ferritine * 663 583 31/10/04 

Oosage immunometrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTI R DU 19/01/04. 

Homme ............ (N : 18 a 464) 

Femme. ................ (N : 11 a 266) 



\J **** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PC v/A? PP Renard PCdt Boukhira PA Astier 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488060031 du 01/11/04 a 06h20m 

prStevement du 01/11/04 
n° patient : P19532118 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 10h31m 

DU PLICA TA 

HEMATOLOGY HOSPITALISATION 

93.63.05 



HORMOIMOLOGIE ET MARQUEURS 

^ Resultat Valeurs de reference Anterior it 6 

Ferritine * 92 7 M9A 663 31/10/04 

Dosage immunometrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PART I R DU 19/01/04. 

Homme {N : 18 a 464) 

Femme (N : 11 a 266} 



PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA As tier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Federation de Biologie clinique 

Service de Biologie Medicale Service de Biochimie Toxicologie 

MC V. HERVE et Pharmacologic Cliniques 

PCC P.VEST 



bossier N° 0488060031 du 01/11/04 a 06h20m 

prglevement du 01/1 1/04 

MARTI PON Frederic 

Ne[e) k : 30/12/1940 - M 
N D PAT:P19532118 

Bloc N°4 BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 10h31m 

DUPL1CATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



BIOCHIMIE SANG 

RSsultat Valeurs de reference Anteriority 





4 


3 


2 




REFERENCES 


0488060086 


0488060031 


0488060030 


048 


DATE 


01/11/2004 


01/11/2004 


31/10/2004 


31/ 


HEURE 


06h09m 


06h08m 


17h27m 


17h 


COR . 


P4310 


P4310 


P4310 





CREATININE . . . 


plas 


62 


-106 








84 Cf 1 




7 9 


UREE . . . 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 






4,8 




4,4 


GLYCEMIE 




4,00 


-6,10 


mmol/1 




* 


8,28 


* 


8, 62 


BILI .TOTALE. . 


plas 





-17 


jimol/1 




* 


194 


* 


164 Cf 2 


BILI .CONJUG. . 


plas 





-5 


/zmol/1 




* 


123 


* 


110 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 






138 




137 


POTASSIUM . . . . 


plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 






4,4 




4,3 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 






105 




104 


C02 Tot 


plas 


23 , 


-28, 


mmol/1 






25,6 




25,2 


PROTEINES TOT 


plas 


68, 


-83, 


g/i 






52, 






CALCIUM. 


plas 


2,30 


-2,60 


mmol/1 




* 


1,80 






calciumcorrige/ALB 


2,30 


-2,60 


mmol/1 




* 


2,05 






calciumcorrige/PRO 


2 ,30 


-2,60 


mmol/1 




* 


2,06 






PHOSPHORE 


plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 




* 


0,51 






MAGNESIUM. . . . 


. plas 


0,75 


-1,00 


mmol/1 






0, 82 






TRIGLYCERIDES 


. plas 


0,60 


-1,80 


mmol/1 




* 


0,49 


* 


0, 44 


CHOLEST . TOTAL 


plas 






mmol/1 










1,73 


HDL CHOLEST. . 


. plas 






mmol/1 








* 


0,49 


CHOL HDL/ CHOL 


TOTA 


>0, 15 














0,28 


LDL CHOLEST . . 


.plas 


2 ,60 


-4,10 


mmol/1 










0,85 


GGT .......... 


.plas 


8 


-61 


U.I/1 




* 


120 




128 


TGO (ASAT) . . . 


.plas 


6 


-60 


U.I/1 




* 


70 




64 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 






42 




41 


PAL 


. plas 


40 


-129 


U.I/1 






111 




117 


LDH 


. plas 


230 


-440 


U. 1/1 






591 


•k 


556 


AMMONIEMIE. . . 


15 


-50 


/miol/1 


* 200 Cf 3 










CRP 


. plas 


0, 


-6, 


mg/ 1 




* 


10,2 


* 


13,2 


HAPTOGLOBINS . 


. plas 


0,30 


-2,00 


g/i 






<0 , 30 




<0, 30 


ALBUM I NE ..... 


. plas 


35,0 


-52 , 


g/i 




* 


30,1 


* 


26,4 



Suite page suivante — > 




Dossier N° 0488060031 du 01/11/04 a 06h20m 

preNevement du 01/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N D PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a 10h31m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 





4 


3 


2 




REFERENCES 


0488060086 


0488060031 


0488060030 


048 


DATE 


01/11/2004 


01/11/2004 


31/10/2004 


31/ 


HEURE 


06h09m 


06h08m 


17h27m 


17h 


COR. 


P4310 


P4310 


P4310 





LACTATE. . .... .pi as 0,70 -2,10 mmol/1 



2,3 



0488060052 31/10/2004 17h26m 
;(4) Telephone. 

0488060030 31/10/2004 17h27m 
'.(2) Telephone. 

0488060031 01/11/2004 06h08m 
(1) dosee sur le Kodak. 

0488060086 01/11/2004 6h0 9m 
(3) VerifTelep 



P4310 
P4310 
P4310 
P4310 



PC VeMt 



PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D 'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 
1 1 , Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 1 29 - 0048 1 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologle Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488060138 du 01/11/04 a 17h24m 

pavement du 01/1 1/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P1 9532118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 10h35m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



Bloc N°5 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



Reaultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 





2 

0488060139 
02/11/2004 
6h4 9m 
P4310 


1 

048806 
01/11/ 
17hl7m 
P43 


62 


-106 


/xmol/1 




82 




82 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




5,3 




4,9 


4,00 


-6,10 


mmol/1 


* 


7, 13 




8,70 





-17 


/imol/1 




218 




192 





-5 


/imol/1 


* 


145 




140 


135 


-145 


mmol/1 




140 




138 


3,5 


-4,8 


mmol/1 




4,7 




4,4 


98 


-108 


mmol/1 




105 




104 


23 , 


-28,0 


mmol/1 




25, 1 




24, 2 


68, 


-83,0 


9/1 ; 




53 , 3 










mmol/1 




1,86 






2,30 


~2 , 60 


mmol/1 




2, 04 






2,30 


-2,60 


mmol/1 




2, 11 






0,80 


-1,30 


mmol/1 




0, 69 






0,75 


-1,00 


mmol/1 




0, 92 






8 


-61 


U.I/1 




117 


* 


110 


6 


-60 


U.I/1 




67 




65 


6 


-60 


U.I/1 




41 




41 


40 


-129 


U.I/1 




93 




102 


230 


-440 


U.I/1 


* 


590 






0, 


-6,0 


mg/1 




6,7 






0,30 


-2, 00 


g/i 




<0, 30 






35 , 


-52 , 


g/i ; 




32, 7 






0,70 


-2 , 10 


mmol/1 






* 


2,39 



CREATININE. . . .plas 

UREE plas 

GLYCEMIE 

BILI . TOTALE . . .plas 
BILI .CONJUG. . .plas 

SODIUM plas 

POTASSIUM. . . . .plas 

CHLORE. plas 

C02 Tot ...... .plas 

PROTEINES TOT. plas 
CALCIUM. ..... .plas 

calciumcorrige/ALB 
calciumcorrige/PRO 

PHOSPHORE plas 

MAGNESIUM . . . . .plas 

GGT plas 

TGO (ASAT) . . . .plas 
TGP (ALAT) . . . .plas 
PAL. ......... .plas 

LDH . plas 

CRP plas 

HAPTOGLOBINE . .plas 
ALBUM I NE ..... .plas 

LACTATE .plas 



PC V. 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tftl: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488060086 du 01/11/04 a 06hl 8m 

pr6l8vement du 01/11/04 

MART! PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 001 
Edite, le 17/1 1/04 a 10h32m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



Bloc N°4 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anfceriorite 





4 


3 


2 




REFERENCES 


0488060086 


0488060031 


0488060030 


048 


DATE 


01/11/2004 


01/11/2004 


31/10/2004 


31/ 


HEURE 


06h09m 


06h08m 


17h27m 


17h 


COR. 


P4310 


P4310 


P4310 





CREATININE . . . 


.plas 






^mol/1 






84 Cf 1 




79 


UREE 


■ pl as 


2,5 


-7,5 


mmol/1 






4,8 




4,4 


GLYCEMIE 


4,00 


-6,10 


mmol/l 




* 


8,28 


* 


8, 62 


BILI . TOTALE . . 


. plas 





-17 


^tmol/1 




* 


194 




164 Cf 2 


BILI .CONJUG. . 


. plas 





-5 


/xmol/1 






123 




110 


SODIUM 


.plas 


135 


-145 


mmol/1 






138 




137 


POTASSIUM. . . . 


. plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 






4,4 




4,3 


CHLORE 


. plas 


98 


-10 8 


mmol/1 






105 




104 


C02 Tot 


. plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 






25,6 




25,2 


PROTEINES TOT 


.plas 


68,0 


-83, 


g/i 




* 


52, 






CALCIUM. ..... 


, plas 






mmol/1 




* 


1,80 






calciumcorrige/ALB 


2 ,30 


-2,60 


mmol/1 




* 


2, 05 






calciumcorrig 


-/PRO 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 




* 


2,06 






PHOSPHORE 


. plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 






0,51 






MAGNESIUM 


. plas 


0,75 


-1,00 


mmol/1 






0, 82 






TRIGLYCERIDES 


.plas 


0,60 


-1,80 


mmol/1 




* 


0,49 


* 


0, 44 


CHOLEST . TOTAL 


plas 






mmol/1 








* 


1, 73 


HDL CHOLEST . . 


. plas 






mmol/1 








* 


0,49 


CHOL HDL/CHOL 


TOT A 


> , 1 5 














0,28 


LDL CHOLEST . . 


. plas 


2,60 


-4,10 


mmol/1 








* 


0,85 


GGT 


, plas 






U.I/1 




* 


120 


* 


128 


TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 






70 




64 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 






42 




41 


PAL 


. plas 






U.I/1 






111 




117 


LDH 


. plas 


230 


-440 


U.I/1 






591 




556 


AMMONIEMIE . 


15 


-50 


/xmol/1 


* 200 Cf 3 










CRP 


. plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 




* 


10,2 




13,2 


HAPTOGLOBINS. 


. plas 


0,30 


-2,00 


g/i 






<0, 30 


* 


<0, 30 


ALBUM I NE 


. plas 


35,0 


-52 , 


g/i 




* 


30,1 


* 


26,4 



* 9 



Suite page suivante — > 



C ^5 



Dossier N° 0488060086 du 01/11/04 a 06hl8m 

pavement du 01/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a 10h32m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 





4 


3 


2 




REFERENCES 


0488060086 


0488060031 


0488060030 


048 


DATE 


01/11/2004 


01/11/2004 


31/10/2004 


31/ 


HEURE 


06h09m 


06h08m 


17h27m 


17h 


COR. 


P4310 


P4310 


P4310 





LACTATE 



plas 0,70 -2,10 mmol/1 



2,3 



04 88060 052 31/10/2 04 17h2 6m 
(4) Telephone. 

04 8806003 31/10/2 004 17h27m 
(2 ) Telephone . 

,0488060031 01/11/2004 06h08m 
(1) dosee sur le Kodak. 



P4310 



P4310 



P4310 



0488060086 01/11/2004 06h09m 
(3) VerifTelep 



P4310 



PC Ve 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Dossier N° 04880601 39 du 02/1 1/04 a 07hl3m 

preldvement du 02/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93,63.05 



Bloc N°5 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



G 



Valeura de r6ference 



AntSrioritS 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


CREATININE . . . 


.plaa 


62 




UREE 


■ plas 


2,5 




GLYCEMIE. 


4,0 





BILI . TOTALE . . 


.plas 







BILI . CONJUG. . 


. plas 







SODIUM. ...... 


.plas 


135 




POTASSIUM . . . . 


.plas 


3,5 




CHLORE 


. plas 


98 




C02 Tot 


. plas 


23 , 





PROTEINES TOT 


.plas 


68, 





CALCIUM 


.plas 


2,3 





calciumcorrig 


e/ALB 


2,3 





calciumcorrig 


e/PRO 


2,3 





PHOSPHORE 


plas 


0,8 





MAGNESIUM. . . . 


. plas 


0,7 


5 


GGT .......... 


.plas 


8 




TGO (AS AT) . . . 


.plas 


6 




TGP (ALAT) . . . 


.plas 


6 




LDH 


.plas 


230 




PAL 


. plas 


40 




CRP 


. plas 


, 




HAPTOGLOBINE. 


.plas 


0,3 





ALBUM I NE ..... 


.plas 


35, 





LACTATE ...... 


. plas 


0,7 






B10CHIMIE 



Resultat 



2 

0488060139 
02/11/2004 
6h4 9m 
P4310 



-106 


/imol/1 




82 


-7,5 


mmol/1 




5,3 


-6,10 


mmol/1 


* 


7, 13 


-17 


/zmol/1 


a 


218 


-5 


^mol/1 


* 


145 


-145 


mmol/1 




140 


-4,8 


mmol/1 




4,7 


-108 


mmol/1 




105 


-28,0 


mmol/1 




25,1 


-83, 


g/i , 


A 


53, 3 


-2 ,60 


mmol/1 


A 


1,86 


-2 ,60 


mmol/1 


A 


2, 04 


~2 , 60 


mmol/1 


A 


2, 11 


-1,30 


mmol/1 


A 


0, 69 


-1 , 00 


mmol/1 




0, 92 


-61 


U.I/I 


A 


117 


-60 


U.I/I 


A 


67 


-60 


U.I/I 




41 


-440 


U. 1/1 


A 


590 


-129 


U.I/1 




93 


-6,0 


mg/1 


A 


6,7 


-2,00 


g/i 


A 


<0, 30 


-52 , 


g/i 


A 


32,7 


-2 , 10 


mmol/1 







Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P.VEST 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 10h35m 

DUPUCATA 



1 

0488060138 
01/11/2004 
17hl7m 
P4310 



82 
4,9 

* 8,70 

* 192 

* 140 
138 
4,4 
104 
24, 2 



* 110 

* 65 
41 

102 



* 2,39 



PC V« 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 43. 46 6 4 58 



Federation de Biologie clinique 

Service de Biologie Medicale Service de Biochimie Toxicologic 

MC V. HERVE et Pharmacologic Cliniques 

PCC P.VEST 



Dossier N° 0488060141 du 02/11/04 a 08h07m 

pr^levement du 02/11/04 



MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N D PAT:P1 9532118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 10h35m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



Bloc N D 6 BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



ResultaC 



Valeure de rSfSrence 



Anteriorite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



3 


2 


1 


0488060429 


0488060277 


0488060141 


03/11/2004 


02/11/2004 


02/11/2004 


U Dll-5 J. [R 


-I i rim 

1 /rii urn 


oabOm 


P4310 


P4310 


P4310 


90 


82 






5,8 




* 7,44 


* 8,72 




* 249 


* 229 




* 173 


* 164 




140 


140 




4,1 


4,5 




104 


106 




25,1 


25,4 




* 54, 5 






* 1,89 






* 2, 07 






* 2, 12 






* 0,50 






0, 95 






0, 62 






* 128 


* 116 




* 72 


* 67 




48 


42 




99 


92 




* 685 


* 614 


* 93 


36 






52 






* 6,4 






* <0,30 






* 32, 8 







CREATININE. . . .plas 

UREE plas 

GLYCEMIE 

BILI .TOTALE. . .plas 
BILI .CONJUG. . .plas 

SODIUM . .plas 

POTASSIUM plas 

CHLORE plas 

C02 Tot. .... . .plas 

PROTEINES TOT. plas 
CALCIUM. ..... .plas 

calciumcorrige/ALB 
calciumcorrige/PRO 



PHOSPHORE 
MAGNESIUM 
TRIGLYCERIDES 

GGT 

TGO (ASAT) . . 
TGP (ALAT) . . 
PAL. ........ 

LDH 

AMMONIEMIE . . 
AMYLASE ..... 

LIPASE 

CRP 

HAPTOGLOBINE 
ALBUM I NE .... 



plas 
plas 
plas 
plas 
plas 
plas 
plas 
plas 

plas 
plas 
plas 
plas 
plas 



2,5 
4,00 



135 
3,5 
98 

23 , 
68,0 

2,30 
2 ,30 
, 80 
0, 75 
0,60 

6 
6 

230 
15 
10 


0,0 

0,30 

35,0 



-7,5 
-6,10 
-17 
■5 

■145 
■4,8 
-108 
■28 , 
■83 , 

■2 ,60 
■2 , 60 
■1,30 
■1,00 
■1, 80 

■60 
■60 

■440 
■50 

100 

60 

6,0 

2 , 00 
■52, 



jUmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
/imol/1 
jumol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 

g/i 

mmol/1 

mmol/1 

mmo'l / 1 

mmol/1 

mmol/1 

mmol/1 

U.I/I 

U.I/I 

U.I/I 

U. 1/1 

U. 1/1 

jimol/1 

U.I/I 

U.I/I 

mg/1 

g/i 
g/i 




**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 

1 1 , Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 0048 1 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Federation de Biologie clinique 

Service de Biologie Medicare Service de Biochimie Toxicologic 

MC V. HERVE et Pharmacologic Cliniques 

PCC P.VEST 



Dossier N° 0488060277 du 02/11/04 a 17hl8m 

prelevement du 02/1 1/04 



MARTIPON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edit6, le 17/11/04 a 10h36m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



Bloc N°6 BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



Reaultat 



Valeurs de reference 



Anteriority 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


3 

0488060429 
03/11/2004 
06h31m 
P4310 


2 

0488060277 
02/11/2004 
17hl0m 
P4310 


1 

0488060141 

06h5 0m 
P4310 


CREATININE. . . 


. plas 


62 


-106 


^mol/1 




90 




82 




UREE 


. plas 


2 , 5 


-7,5 


mmol/1 




6,4 




5,8 




GLYCEMIE 




4, 00 


-6,10 


mmol/1 


* 


7,44 


* 


8, 72 




BILI . TOTALE . ■. 


.plas 





-17 


/xmol/1 


* 


249 


* 


229 




BILI .CONJUG. . 


.plas 





-5 


/Limol/1 


* 


173 


* 


164 




SODIUM 


.plas 


135 


-145 


mmol/1 




140 




140 




POTASSIUM . . . . 


.plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 




4,1 




4,5 




CHLORE 


. plas 


98 


-108 


mmol/1 




104 




106 




C02 Tot ...... 


. plas 


23 , 


-28, 


mmol/1 




25,1 




25,4 




PROTEINES TOT.plas 


68, 


-83 , 


g/i 




54, 5 








CALCIUM. ..... 


.plas 






mmol/1 


* 


1,89 








calciumcorrige/ALB 


2 ,30 


-2 ,60 


mmol/1 


* 


2,07 








calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2, 60 


mmol/1 


* 


2, 12 








PHOSPHORE 


.plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 


* 


0,50 








MAGNESIUM 


.plas 


0, 75 


-1, 00 


mmol/1 




0, 95 








TRIGLYCERIDES 


.plas 


0, 60 


-1,80 


mmol/1 




0, 62 








GGT 


.plas 


8 


-61 


U.I/I 


* 


128 


* 


116 




TGO (AS AT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U. 1/1 


* 


72 


* 


67 




TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 




48 




42 




PAL. 


. plas 


40 


-129 


U. 1/1 




99 




92 




LDH 


.plas 


230 


-440 


U.I/1 




685 




614 




AMMONIEMIE. . . 




15 


-50 


/Ltmol/1 










* 93 


AMYLASE 


.plas 


10 


-100 


U.I/1 




36 








LIPASE 


■ plas 





-60 


U. 1/1 




52 








CRP 


. plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 


* 


6,4 








HAPTOGLOBINE. 


. plas 


0,30 


-2, 00 


g/1 




<0, 30 








ALBUMINE ..... 


.plas 


35,0 


-52, 


g/i 


* 


32, 8 
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HORMONOLOGiE 

RSsultat Valeurs de reference Anteriorite 

AC Anti-Thyroglobuline <20 Ul/ml o a 40 

Immunochimi luminescence Immulite 2000 DPC 
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HORMONOLOGIE 



Resultat 



Valeurs de reference 



.AntSriorite 



AC Anti-Thyroglobuline 

I mmunoc hi ml luminescence Immulite 2000 DPC 



21 



Ul/ml 



a 40 



Ac Anti-Thyroperoxydase * 195 

Immunochimi luminescence Immulite 2000 DPC 



Ul/ml 



a 35 
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Resultat 



Valeurs de reference 



Anterior! te 



COMPLEMENT (fractions) 

Fraction C3c * 0,48 

Fraction C4 * 0,14 

Fraction C4 * 0, 14 



g/1 0,82 a 1,58 

Cf/l 0,17 It 0,39 

g"/l 0,17 a. 0,39 
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Resultat 



BIOCHIMIE SANG 

Valeurs de reference Anteriority 



ELECTROPHORESE DE L ' HEMOGLOBINE 

Hemoglobine Al 97,0 
Hemoglobine A2 2,8 
Hemoglobine F 0,2 



96,0 a 98,0 
1,5 a 3,5 
0, a 1,0 
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